Allegro ma non troppo 



A Monsieur Hennebains. 

Deux Morceaux 

pour 
Flute et Piano. 

N9 2. Intermezzo. 

Flute. 



Alphonse Duvernoy, Op. 41 N?2. 
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Paris, J. Hamelie, Kditeur, 22 Boulevard Malesherbes. 
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J. 4198. 2. II. 



